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PART III 
Stores Purchase 


Homoeopathy Department 

RE - TENDER NOTICE 
No. 502/ A1/12 / GHMCHT. 

18th January 2013. 
Sealed and competitive tenders are invited from 
intending tenderers for the supply of following items 
to Government Homoeopathic Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Name of Item — Computed Radiography System . 
Estimate Cost - 12 lakhs. 
EMD — 1 % of the total cost. 
Price of tender forms = 1 ,800 + VAT - By direct, 
1,850 + VAT - By money order. 

Last date and time of sale of the tender forms 
16- 2- 2013, 11 a. m . 

Last date of receipt of tender forms — 16 - 2 - 2013 , 
3 p . m . 


Date and time of opening of the tender 
16-2 -2013, 3.30 p. m . 

Tender forms, List of items, terms and conditions 
can be had from the Office of the Superintendent , 
Government Homoeopathic Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
സാധനങ്ങളുടെ വിവരം - കമ്പ്യൂട്ടഡ് റേഡിയോഗ്രഫി 

- സിസ്റ്റം. 


അടങ്കൽതുക - 12 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - മൊത്തം തുകയുടെ 1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,800 + വാറ്റ് ( നേരിട്ട്), 
1,850 + വാറ്റ് (മണിയോർഡർ). 


ടെണ്ടർ ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 2 - 2013 , 11 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 16 - 2 - 2013 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 2 - 2013 , 3.30 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറവും, മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളും തിരുവനന്തപുരം 
ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Homoeopathic 
Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintendent. 


